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Gjuha luksemburgeze 

Gjuha luksemburgeze (ose gjuha luksemburgishte) është 

gjuha që flitet nga afërsisht 400 000 folës. Gjuha luksemburgeze 

Flitët në Evropë 

Folësit 

Filogjeneza 

Kodet e klasifikimit 
ISO 639-1 lb 

ISO 639-2 ltz 

Marrë nga "https://sq.wikipedia.Org/w/index. php?title=Gjuha_luksemburgeze&oldid=1984077" 

Kjo faqe është redaktuar për herë te fundit më 3 gusht 2019, në orën 12:32. 

Të gjitha materialet që gjenden në këtë faqë janë të mbrojtura nga Creative Commons Attribution/Share-Alike 
License;. Shiko Terms of Use për më shumë informacione. 






